29. Darstellung durch Fouriersche Reihen.                        73
Die   Gleichung   der  aus   unendlich   vielen   Wellen   zusammen-gesetzten periodischen Stromwelle 1st daher
X = 00              X — <X>
i = 2*x = 2wsfrL(*a)* + V'*)>    ....    (87)
«=0         »fi=0
worin fiir K der Reihe nach alle ganzen Zahlen von 0 bis oo einzu-setzen sind.   Dies ist die allgemeinste Form einer Fourierschen Reihe. Entwickelt man in Gl. 86
iKm sin (x cot -{- v^) — i*m cos V* sm ^ ^ * ~f~ *« m si11 ^ cos
and setzt
^mcos^x = »X3    ^^sin^x^&x     ....   (88) so wird
ix = ax sin x co ^ -f- &x cos ^ co t    .....   (86a)
Hier ist jede Oberwelle in zwei um eine Viertelperiode gegen-einander phasenverschobene Wellen von gleicher Frequenz mit den Amplituden aK und &x zerlegt. Es ist
^.....(89)
ctx
Fiir ^ = 0 ergibt GL 86a
^U = &0'
also einen Gleichstrom, alle anderen Werte von %  ergeben dagegen Wechselstrome.
Hiermit kann die Gleichung eines beliebig periodischen Stromes geschrieben werderi
x = on                                                    x = GO
i = 2axsin^ cot-}-b0 + 2^« cos^ co^    .   .   .    (87b)
x = 1                                   x = l
Ein mehrwelliger Strom kann also aus einem Gleichstrom und einer Reihe von Sinusstromen verschiedener Frequenzen zusammen-gesetzt sein.
Die Moglichkeit des Vorhandenseins eines Gleichstromes fiihrt uns dazu, von den periodischen Stromen noch die re in en Wechselstrome zu unterscheiden.
Bei einem einwelligen Strom ist nach Kap. I der Mittelwert wahrend einer ganzen Periode gleich Null, d. h. es wird in einer halben Periode durch den Leiter eine ebenso groBe Elektrizitatsmenge in der einen Richtung bewegt wie wahrend der folgenden Halb-periode in der anderen Richtung. Da alle Oberwellen wieder Sinus-form, haben, gilt dies auch fiir sie.
Fiir einen periodischen Strom, der aus einer Grundwelle und einer Anzahl Oberwellen besteht, ist daher das Integralinfach zu berechnende Schaltungen. An den Klemmen CD erhalt man zunachst im ersten Fall eine Spannung P5'. Im zweiten ist eine Spannung P&" zuzufiihren. Diese ist, wenn der Scheinwiderstand der iiber AB kurzgeschlossenen Briicke in bezug auf CD kurz mit zk bezeichnet wird,
